Mangueras y Conexiones; Variedad y 
Calidad Garantizada 


En el vasto mundo de la industria y la manufactura, contar con los 
componentes adecuados es fundamental para el éxito de cualquier 
operación. Las mangueras y conexiones son esenciales para una 
amplia gama de aplicaciones, desde la conducción de fluidos hasta el 
transporte de gases y la manipulación de materiales. 


En PYSESA, entendemos la importancia de contar con mangueras y 
conexiones de alta calidad que cumplan con los estándares más 
exigentes de la industria. Permítenos presentarte nuestra sección de 
productos: mangueras y conexiones que ofrecen variedad y calidad 
garantizada. 


Manguera Espiral Retráctil de Nylon: 
Flexibilidad y Durabilidad 


Nuestra Manguera Espiral Retráctil de Nylon es un testimonio de la 
innovación en el diseño de mangueras. Fabricada con nylon de alta 
calidad, esta manguera es conocida por su resistencia y durabilidad. 
Su característica retráctil permite un almacenamiento compacto 
cuando no está en uso, lo que facilita su manejo y almacenamiento. 
Esta manguera es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y 
la capacidad de soportar condiciones industriales adversas. 


Características Principales: 


+ Material de Nylon Duradero 
+ Resistente a la Abrasión 
+ Retráctil para un Almacenamiento Eficiente 


e Variedad de Longitudes Disponibles 


Manguera Industrial Tramada de PVC: 
Versatilidad y Fiabilidad 

Nuestras Mangueras Industriales Tramadas de PVC son un estándar 
de versatilidad y fiabilidad en la industria. Están diseñadas para 
soportar una amplia gama de aplicaciones, desde la conducción de 
aire comprimido hasta la transferencia de líquidos. Fabricadas con 
PVC de alta calidad, estas mangueras son resistentes a la corrosión y 
la abrasión, lo que las convierte en una opción excelente para 
entornos industriales. 


Características Principales: 


+. Material de PVC Resistente 
. Versátil y Confiabilidad en Diversas Aplicaciones 
+ Duraderas y Resistentes a la Abrasión 


+ Variedad de Tamaños y Longitudes 


Manguera Multipropósito NBR/PVC: Eficiencia 
y Rendimiento 


Nuestras Mangueras Multipropósito NBR/PVC son el epítome de la 
eficiencia y el rendimiento. Fabricadas con una combinación de 
caucho de nitrilo (NBR) y PVC, estas mangueras son ideales para 
una amplia variedad de aplicaciones industriales. Ofrecen una 
excelente resistencia a aceites, combustibles y productos químicos, 
lo que las convierte en la elección perfecta para aplicaciones que 
requieren resistencia química. 


Características Principales: 


+ Combinación de NBR y PVC para Mayor Resistencia 


+ Resistencia a Aceites, Combustibles y Productos Químicos 
+ Eficiencia y Rendimiento en Aplicaciones Industriales 


* Amplia Gama de Tamaños y Longitudes 


Variedad, Calidad y Garantía en Mangueras y 
Conexiones 


En PYSESA, nos enorgullece ofrecer una amplia variedad de 
mangueras y conexiones para satisfacer las necesidades específicas 
de nuestros clientes. Estos productos se destacan por su calidad 
superior y su capacidad para cumplir con los estándares más 
rigurosos de la industria. 


